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海南动物园发生惊险一幕三虎撕咬饲养员http://www.sina.com.cn 1999年1月23日 20:46 广州日报    本报海口电  日前，在海南东山湖野生动物园的东北
虎园内，发生一起三只东北虎围攻一名饲养员的伤人事件，
幸亏另一名饲养员挺身相救，该饲养员才得以虎口脱身。
伤者因伤势严重，目前尚在医院抢救。

    元月18日上午，东山湖野生动物园的东北虎园即将向
游客上演“饿虎扑食”的精彩节目。当饲养员陈克华开着
饲养车准备投掷活鸡时，不慎从车上摔了下来，正等待喂
食的三只野生放养的东北虎随即扑向该饲养员，老虎不停
地撕咬他，游览车上的游客大声呼救。正在动物园门口岗
楼上值班的助理饲养员曾庆斌见状立刻从三米高的岗楼上
跳了下来，抄起一根树枝冲向三只老虎。曾庆斌一边对着
老虎大声喝叫，一边用树枝猛抽，还不时向老虎猛踢。三
只老虎似乎被震住了，曾庆斌见机立即抱起近乎昏迷的受
伤者，迅速跳上饲养车，并将车开出虎园。 